Canzona 



Trombone 2 



for Brass Quartet 
(Sola la donna mia) 



Moderate ( J = circa 60) 

■s- 



Francesco Corteccia (1502-1571) 
Arr. Michel Rondeau 
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Canzona Trombone 2 
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